Section 6 

This section is separated into two parts as follows: 



Section 6a 

FLAT STEEL 


Worldwide flat steel keys. Organized by lock manufacturer 
where possible and listed in numerical order. Only keys with 
keyway milling or corrugation are illustrated with a profile view. 



Section 6b 

MISCELLANEOUS KEYS 

A selection of special purpose keys organized by lock manufacturer 
where possible and listed in numerical sequence. 
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FLAT STEEL 


MASTER - SWITCH KEY 


MASTER 
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.350” - 8.9mm 
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1286C 
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YALE 



.050” -1,3mm 
.340” - 8.7mm 
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.335” - 8.5mm 
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YALE - MISCELLANEOUS FLAT STEEL 
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.040” - 1.0mm 
.265” - 6.7mm 
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.050” - 1,3mm 
.305” - 7.8mm 
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.060” -1.5mm 
.305” - 7.8mm 
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.040” - 1.0mm 
.260” - 6.6mm 
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.050” -1,3mm 
.265” - 6.7mm 
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.040” - 1.0mm 
.250” - 6.4mm 
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.070” - 1.8mm 
.355” - 9.0mm 
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T105 
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.050” -1.3mm 
.330” - 8.4mm 

T131 


.065” - 1,7mm 
.390” - 9.9mm 
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MISCELLANEOUS FLAT STEEL 


MISCELLANEOUS FLAT STEEL 
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.050” - 1.3mm 
.250” - 6.4mm 
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.275” - 7.0mm 
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.050” - 1.3mm 
.325” - 8.3mm 
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.050” -1.3mm 
.270” - 6.9mm 
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MISCELLANEOUS FLAT STEEL 
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MISCELLANEOUS FLAT STEEL 
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MISCELLANEOUS FLAT STEEL 
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1222AL 


.040” - 1.0mm 
.380" - 9.7mm 

1222E 







.050” - 1.3mm 
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MISCELLANEOUS FLAT STEEL 


MISCELLANEOUS FLAT STEEL 
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.070” - 1.8mm 
.300” - 7.6mm 
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.060”-1.5mm .050”-1.3mm 
.300” - 7.6mm .375” - 9.5mm 
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.575”-14.6mm .300” - 7.6mm 
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EAGLE - LUCAS 


EVERLASTING 



STEEL 

050” - 1.3mm 
.312” - 7.92mm 

2714 


EXCELSIOR 






STEEL 


T44 


STEEL 


T95 


STEEL 


T96 


STEEL 


T97 


GAS & COMBINE GERMAN BANK LOCK 
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GERSTNER TOOL BOX 
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